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VORWORT 

Oer Verfasser mochte der geplanten Einfuhrung des § 283a 

StGB zuvorkoramen. wonach * Der Tatbest and. . . jedenf alls 

dann erfullt (1st), wenn iemand die TATSACHE 
leugnet, daB in den Konzentrationslagern des NS-Regimes 
Millionen von Menachen, insbesondere Juden. im Sinne eines 

Volkerroordes planmaBig vernichtet wurden " und die 

•folgenden Darlegungen bestraft werden konnten, dies obwohl 
sie aufgrund wissenachaf tlicher Oberlegungen. die 
nachvollziehbar aufbereitet werden ba3ieren. 

WAS IST OER HOLOCAUST? 

Nach Ansicht der daran Glaubenden oder daran 
Glaubenroachenden die Massenvergasungen, insbesondere von 
Juden. in den Konzentrationaiager des 3. Reiches. 
Hauptsachlich in Auschwitz (daher auch die Bezeichnung 
"Auschwitz-Mythos*)sollen 4 Millionen Juden vergast worden 
sein. Allerdinqs relativieren derzeit aewiB unverdachtige 
Quellen diese Zahl auf 1.5 Millionen. Datnit ist aber auch 
allein aus niatheinatischen Grunden die "syrabolische Zahl von 
6 Millionen" auf 3.5 Millionen zu reduzieren. Diese 
Reduktion verringert naturgeraaB nicht das Verbrechen an 



sich. da schon das erste Opfer eines zuviel ist. Es bleibt 
aber die Frage. ob es Oberhaupt Massenvergasungen qegeben 
hat bzw. gegeben haben kann. 

Oer Verfasser hat eine Vielzahl von Berichten von 
"Zeitzeugen" und von Gestandnissen von SS-llannern soweit es 
moqlich war GeprQ'ft . Da bleiben . selbst wenn man alles 
alaubt, was in der Holocaustliteratur steht, wenn man den 
"Zeitzeugen" folgt. ja selbst wenn man die Gestandnisse der 
soater schuldig Gesproehenen zur Kenntnis nimmt. noch 
gravierende Zweifel- 

Oer Verfasser will nichts leugnen - was jurist isch korrekt 
bestreiten heiBen muBJ -, er will nichts verniedlichen, 
nichts verherrlichen. er will nur. um ein neudeutsches 
Modewort zu gebrauchen, den "Auschwitz-Uythos" 
"hinterf ragen" . 

Der Verfasser will den Kernpunkt des "Auschwitz-Mythos " . die 
technischen Mdglichkeiten der industriellen Uassentotung mit 
"ZYKLON B" betrachten. 

DENN: DAS ZYKLON B IST DER ARCHIMEDISCHE PUNKT DES 
AUSCMWITZ-MYTHOS ! 

Taugt das Zyklon B nicht zur "planraaBigen Vernichtung im 
Sinne eines Volkermordes" } dann taugt der ganze 
-Auschwitz-Mythos" nichts. Eine Kette ist nicht starker als 
ihr schwachstes Glied! 



OER GLAU8ENSKRIEG 

Da bisher der "Auschwitz-ftJythos" noch nicht isn 
naturwissenschaft lichen Sinn analysiert wurde wird die 
Diskussion vojk Glauben beherrscht. Auch inteiiigente und 
qebildete Leute glauben an die "durch viele Zeitzeugen 
beleqte Greuel". Sie vergessen dabei. da& in iedem modernen 
Rechtsstaat der Sachverstandigen- und Urkundenbeweis roehr als 
der Zeugenbeweis gilt- Zeugen konnen irren, ihr Gedachtnis 
spielt ihnen einen Streich, Zeugen Riachen sich wicht ig und 
reden vom Horensagen. Zeugen sollen auch schon gelogen 
haben. Auch Gestandnisse verraeintlich Schuldiger {erpreSt. 
erfoltert oder unter der Zusage milderer Strafen 
erschlichen) ohne Sicherung dur*ch Sachbeweise sind wertlos. 
U/er das nicht glaubt. der lese nach bei Solschenizyn 
(Archipel Gulag. Rowohlt, Band 1 Seite 109/110, urns. Bell.)! -^ S At, 
All das Arqumentieren geqen den Holocaust wird solange 
sinnlos sein, als die Leute die Wahrheit nicht glauben 
V30LLEN. tAan schlage nach bei Schopenhauer: 

Nichts 1st verdrieBlicher , 

als wenn man mit GRONDEN und AUSEINANDERSETZUNGEN 

geoers Jemanden kampft., 

in der feleinung, 

es Kiit de;n \/erstande zu tun zu haben. 

bis man entdeekt, 

da{3 man es rait seines* \A/lllen zu tun hat. 

der sich verstockt der Wahrheit verschlieBt- 
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Dann f reilich sind die orunda 
qegen den willen angewandt 
wie eine Saat auf kahlen Felsen gesat, 
leichte Pfeile qeqen einen Panzer gebraucht. 
der Sturmwind qeqen den Lichtstrahl. 

War die Wahrheit nicht wissen WILL, dem ist nicht zu helfen. 
Aber vielleicht ist mancher nach der Lekture der -folqenden 

Zeilen bereit . nachdenken zu WOLLEN. 

DIE GASKAUUER 

Nach der Holocaustliteratur wurden die Opfer in Gaskammern 
qeoreBt und dann durch aus Zyklon B qewonnene 

Blausauredampfe vergiftet. Die Leichen wurden in Krematorien 
verbrannt. die Aache auf Halden oder in Gewaaaer geatreut. 

DIE ORGANISATION 

Oa auch bei Massentotung gewisse organisatorische Probleme 
bestehen. man denke an die unterschiedlichen GroBen der 
Leistunqsf ahigkeiten der Gaskammern bei der Totung' und der 
Krematorien bei der Beseitigung der Leichen. ware schon hier 
zu beweisen. daB es nicht so gewesen sein kann. wie es in 
der Holocaustliteratur beschrieben wird. 
Wir wollen uns aber auf den Kern beschranken. 

DIE HANDHABUNG DES ZYKLON 8 
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Was ist Zyklon 8? Zyklon B 1st ein 

Schadlingsbekarapfungsmittel. dessen Wirkstoff Blausaure 
( Cyanwasse rstof f saure , HCN) ist. 

Die Blausaure ist eine bei 25,7 oC siedende, sehr giftige 
und hochentzundliche Flussigkeit- Der daraus entstehende 
Dampf ist leichter als Luft (Oichte 0.95). die 
Zundtemperatur ist 535 oC. entflanmt kann die Saure ab 
-17.8 oC werden. Die Explosionsgrenzen in Luft von 20 oC 
sind 5.4 - 48.6 Vol % Oder 60 - 520 g/«3. 

Gasforraiger Cyanwasserstoff wind u.a. als Begasungsmittel 
verwendet . 

Wie wirkt Blausauregas auf Menschen? 

- 10 jnl/m3 sind bei achtstundiger Einwirkung ungefahrlich 
90 ral/m3 sind lebensgtfahrlieh und todlich nach langerer 
Einwirkung 
180-270 ml/«3 sind raseh todlich: Alkohol. auch in geringen 
Mengen vor der Einwirkung genossen ist ein 
gefahrlicher Verstarker der Wirkung von 
Blausauregas 
Um die Blausaure sicher handhaben zu konnen wird sie von 
Kieselqur autgesaugt (nachdem ihr aus Sicherheitsgrunden ein 
Reizstoff zugesetzt wurde!) und in luftdichten Metalldosen 
aufbewahrt und transportiert, wobei eine etwa dreimonatige 
Aufbrauchfrist der Regelfall ist. 0a die Erzeugungsstatte 
des Zyklon B im Fruhiahr 1944 durch Bombenangrif fe total 
zer stort worden ist kann daher ab Sommer 1944 niemand mehr 
mit Zvklon B verqaat worden sein. 
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Es gab Dosen in Handelsd>ichten mit 100, 200, 500 , 1000 und 
1500 o HCN-Gehalt. Das Gesamtgewicht einer Dose entsprach 
annahernd dera dreifachen Gewicht des HCN. 

Die Blausauredarapfe wurden aber nach dem Offnen der Oosen 
nicht schlagartig frei, es dauerte das Entgasen des Zyklon B 
ie nach der Umgebungstemperatur von 5 - 30 oC 32 - 6 
Stunden, wobei die Entgasung nicht genau zeitproportional 
erfolgte. 

VERGASUNGSVORGANG NACH HOLOCAUSTLITERATUR 

Die Opfer wurden zur als Brausebad getarnten Gaskammer 
gefuhrt. Zur Tausehung handigte man ihnen auch noch Seife 
und Handtueh aus. Wozu? Wer gen* mit Handtuchentunter die 
Ousche? Aber halten wir uns mit solchen Ungereimtheiten 

nicht auf! 

Beispielsweise 100 Opfer wurden auf 20 m2 zusammengepf ercht , 
das sind 5 pro m2 <gelegentlich kommen die Zeugen auch auf 
25 Oofer pro m2!>. 5 Personen pro m2 konnen sich mangels 
Platz garnicht einseifen. Wozu dann die Seife? Mangelware, 
die dann ungenutzt auf den Boden fallt und unbrauchbar wird. 
Sei' s drum! 

Die Turen der 2,5 m hohen Karamer wurden luftdicht 
geschlossen. Von oben (der Regelfall It. Holocaust literatur, 
nur in Mauthausen soil es nach gewissen Quellen auch anders 
gewesen sein! > warf ein SS-Mann mit Gasmaske Zyklon B. ein 
Gemenge aus Blausaure. Reizstoff (Zur Warnung beigemischt, 
da es Personen gibt, die Blausaure. die eigenartig <~**Ms 8»f- 
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4*rv»4M*U.rlaeht, nicht wahrnehmen konnen) und Tragerstoff 
etwa aus der Dose mit 200 g HCN ein. Oas Gemenge fiel zu 
Boden und die Blausaure begann aus dera Tragerstoff zu 
entweichen. Die ubliche Vergasungsdauer war 15 -20 (nach 
anderen Quellen auch 5 oder 30) Minuten. Nehmen wir 
sicherheitshalber eine halbe Stunde an und unterstellen wir. 
daB die Bodentemperatur 25 oC war (Sehr hoeh. die Gaskammern 
waren zumeist kalte feuchte Keller!), dann waren nach dieser 
Zeit maximal 16 g HCN in der Luft der Gaskammer. Der 
Luftraum (50 m3 abzuglich des Voluraens der Opfer von 6 m3 
(60 ka pro Person gibt ea 6 m3> bet rag t 44 a»3 und hatte dann 
einen Gehalt von (16.000 rog/44 m3 =) 363.6 mg/m3. Das reicht 
zur sicheren Totung aus (270 ml/m3 x 1 ,23 =330 mg/m3). Die 
100 Opfer sind also tot. wenn wir unterstellen, daB die 
Blausaure nicht an kalteren RaumumschlieBungen kondensieren 
konnte. weil a lies wirklich schon warm aufgeheizt war. . 
Jetzt schaute der "Leiter der Verga3ungsaktion* durch ein 
Guckloch in der Ture ob noch jemand Lebenszeichen von sich 
gibt. Wie das etwa in Mauthausen aber durch ein Guckloch in 
1.20 ra Hone in einer bloB 1.68 n hohen Ture 

erfolaversprechend geschehen konnte bedarf noch eingehender 
Oberlegungen. Wie sieht man bei "dichtgepreBten" Opfern, die 
ia nicht umf alien kOnnen in die hintere Raumecke? 
Aber nach diesem Blick schalten die SS-Henker die 
Ventilatoren ein urn die Gaskammer zu entluften. Und da gibt 
es schon das erste Problem. Die Ventilatoren mussen 
naturlich Exhaustoren sein, und damit die f unktionieren 
(Luftwechsel! ) muBten die Gaskammern Zuluftkanale und 
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Ausblaskamine haben. Desgleiehen wurde bei keiner Gaskantmer 
ie qesehen! Das alles sollen die Nazi in der Hektik des 
Krieasendes alles spurlos beseitigt haben? Abgesehen davon 
wurden ja raanche KZ unzerstort von den Allierten befreit. 
Die Entluftung dauerte 30 Minuten und anschlieBend wurde die 
Ture oeoffnet (!!!) um f estzustellen. ob der Raum schon 
qasfrei war. "Der mit aufgesetzter Gasmaske versehene 
vergasungsleiter* hielt vorsichtig einen Papierstreif en 

hinein. 

first wenn der Raum gasf rei war wurden die Turen geoffnet und 
die blauen (iedes Lehrbuch der Toxikologie gibt Auskunft 
daruber. daB Blausaureopfer ROTE Hautfarbe babe!) Leichen 
von den Haf tlingen des Krematoriumskommandeos in den 
Leichenkuhlraum oder gleich ins {Crematorium gebracht. Dann 
wurde die durch Blut, Kot und Erbrochenes verschmutzte 
fiaskammer gere inigt . 

Was spricht nun GEGEN einen solchen Ablaut? 

DAS ZYKLON B! 

Uie Holocaust iiteraten haben ubersehen. daB wahrend des 
Entliittens das Zyklon B mit einem Restgehalt von 92% 
Slausaure munter weiter Blausauregas ixefert. Voile 15 1/2 
Stunden lang bei 25 oC, bei geringeren Temperaturen noch 
viel langer. 

Naturlich konnte man mit Atemschutzgeraten und Schutzanziigen 
das Raumkommando in die Gaskammer schicken um das nur zu 
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einera geringen Teil entgaste Zyklon B herauszuholen, aber 
wie man das unter dem dichtgepreBten Leichenhauf en aus dem 
Kot. dem Erbrochenen und dem Blut herausholen kann wird wohl 
niemand erklaren konnen. 

£s ware nur denkbar, daB man in Schutzanziigen und unter 
Atemschutz zunachst die Leichen herausholt und dann die 
Gaskammer reinigt. Oas gibt aber einen Haufen aus Kot, 
Erbrochenera und sonstigera rait 184 g Blausaure (langsam 
abnehmend! } kontarainierten Schmutz. Die 184 g Blausaure 
reichen aber (0.001 g/pro kg) noch aus urn ca. 3000 Personen 
rait einem Durchschnittsgewieht von 60 kg zu toten. 

OAS 1ST DAS LOCH IN DER HOLOCAUSTLITERATUR ! 

Wie kriege icn den Rest des Zyklon 8 unter 100 Leichen 
hervor? Ohne lange Entluftungszeiten zu bendtigen oder ein ' 

Hassensterben auBerhalb dev Gaskammer auszulosen? 

Nun mag das in Mauthausen funktioniert haben, wertn 

tatsachlich in Wochen- und Monatsabstanden vergast worden 

sein sollte. Zwischen der 4. und S. Vergasung in Mauthausen 

liegen 17 Monate (17.4.1943 und 25.9.1944), wenn man Hans 

Marsalek, dem Historiker von Mauthausen glaubt! 

Aber in Auschwitz wurde ia industriell vergast J 

OAS 1ST WOHL DIE WAHRHEIT: 

Zyklon B ist vollig ungeeignet, als Tatwaffe fur planmaBigen 
Vdlkermord eingesetzt zu werden. Man kann damit BEGASEN und 
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tatsachlieh gelegentlieh eine Personengruppe toten. Aber 
quasi industrielle Totung 1st einfach aus zeit lichen Griinden 

unmdglich. 

Die im Zyklon B enthaltene Blausaure kann zwar raseh und 

sicher toten. die notige Handhabung des Zyklon B und die 

Umstande verhindern aber den sinnvollen Einsatz desselben 

zur Massentotung von Menschen. Darait scheidet das Zyklon b 

als direktes Instrument des Holocaust aus. Die 

diesbeztiglichen Angaben der -Zeitzeugen" sind falsch. 

Niemals kbnnen die eine wirkliche Vergasung gesehen haben. 

die geschilderten Vorgange hat es nicht gegeben. 

Es bleibt noch die Moglichkeit Zyklon 8 als Tragerstoff fur 

HCN fur eine Verwendung in Gasgeneratoren zu betrachten. 

Uie Schilderung im Verfahren vor dera Landgericht in Hagen 

(DAS Beweismittel des Dokumentat ionszent rums des 

bsterreichischen Widerstandes <0aW» fur stattgef undene 

Vergasungen in Mauthausen!) laBt auf einen Gasgenerator fast 

aenial einfacher Bauart schlieBen. Dort wurde das Zyklon B 

nicht von oben eingeworfen (Obwohl eine Gedenktafel davon 

erzahlt. Marsalek erzahlt es eben anders!)- Warum man dieses 

geniale Verfahren aber in anderen KZ nicht angewendet hat 

war nicht zu eruieren. In Mauthausen war der Gasgenerator 

eine Blechkiste mit Oeekel, in die ein heiBer Ziegelstein 

(im offenen Feuer des Krematoriumsof ens heiB gemacht!) 

einaelegt wurde. Die SS konnte also nur vergasen. wenn 

qerade Leichen verbrannt wurden. Auf diesen heiBen 

Ziegelstein wurde dann Zyklon B gestreut. Dabei kommt es 

aber temperaturbedingt zu einer explosionsartigen Entgasung 
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und in der Folge aueh zu einer Explosion des HCN selbst - 
Diese Version der fiaserzeugung kann eindeutig in die 
Kateoorie der Marchen eingereiht we.rden. Sie wurde aber von 
Landqericht Hagen genauso gegiaubt wie das Marchen von den 
blauen {richtig: ROTEN! ) Blausaureopf ern . 
uber sonstige Gasgeneratoren 1st aber nichts bekannt. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Selbst bei absolut wertfreier Betrachtung des Problemes ist 
insgesamt anzugeben. daB die dargelegten Meinungen der 
sogenannten -Revisionist en" . das sogenannte "Leugnen", bei 
weitem besser mit den Naturgesetzen, der Logik und den 
technischen Realitaten ubereinstimmmen als die Oarstellungen 
in der Holocaust literatur, in der uberdies im Regelfall 
wissenschaf tlich verif izierbare Angaben fehlen. Sind 
ausnahmsweise prut bare Angaben vorhanden f uhrt deren 
kritische Betrachtung zu absurden Ergebnissen {25 Personen 
pro m2 usw. ) . 

Der entscheidende Irrtum der Holocaust literaten ist der. daB 
sie glaubten. die im Zykion 8 enthaltene Blausaure tritt in 
aer angegeben Zeit von 15-30 Minuten fur d±e Vergasung 
vdliio. aus und der Tragerstoff verfluchtige sich 
qXeichzeitig nach Oer Art einer Mottenkugel vollstandig. Die 
Ruckstande des Zykion B machen den "Auschwitz-Mythos" 
obsolet. 



Ein Augenzeugenbericht Ober Massenvergasunqen 

Vorbemerkunq: Oer "Gerstein-Bericht " .. in der Sache das 
Gestandnis eines inf ormierten SS-Mannes ist ein Eckpfeiler 
der "Holocaust-Lit eratur* . 

Er soil in der Folqe auf seine sachliche Richtigkeit in 
Hinblick auf die bezeugte Massenvergasung kritisch gepruft 
we r den. 

Anmerkunq: Es wird aus der in "DER NATIONALSOZIALISMUS. 
DOKUMENTE 1933-1945" (Herausgeber : Walter HOFER. Fischer 
Bucherei 1957) qedruekten Version Kapitel VII 
(Judenverfolqunq und Judenausrottung. Seite 267-312. 
Dokument 177: Augenzeugenberichte uber Massenvergasunqen . 
Seite 307-311) zitiert. 

Zunachst eine bemerkenswerte Feststellung des Verfassers: Im 
qanzen Kapitel kommen die Begriffe "Zyklon B" und 
■ Verqasungen mittels Blausauregas" nicht vor. Sollte Hofer 
das 1957 nicht fur erwahnenswert gehalten haben? 
in "JUDENFEINDSCHAFT" Darstellung und Analysen, 
herausqeqeben von Karl Thieme. Fischer BQeherei 1963 (siehe 
Seite 277) erhalt Gerstein den Auftrag "...100 Kg Blausaure 
zu beschaffen. Gerstein ffchrte ihn aus und wurde Zeuge der 

Vernichtunq von Juden im Konzentrationslager Belcec " Dort 

last er aber die Blausaure offenbar im Gepack und wird Zeuge 
einer Vergasunq mit Kohlenmonoxid . Ist die Zyklon B - 
Geschichte zwischen 1957 und 1963 entstanden? Ein dankbares 
Feld fur Zeitgeschichtler! Aber zuruck zum Augenzeugen! 

Gerstein schildert: 

"...Die Raume sind 5x5 Meter, 1.90 Meter hoch. 700-800 
Menschen zwanqt die SS auf 25 Quadratmeter. in 45 (richtig: 
47.5!) Kubikinetern physisch zusainmen. Die Turen schliePen 
sich . Mit Dieselauspuffgasen sollen die Menschen zu Tode 
qebracht werden- Oer Diesel funktioniert nicht. Meine 
Stoppuhr hat alles brav reqistiert. 50 Minuten. 70 Minuten - 
der Diesel springt nicht an! Die Menschen warten in ihren 
Gaskaramern. Vergeolich. Man hbrt sie weinen, schluchzen . . . 
Nach 2 Stunden 49 Minuten - die Stoppuhr hat alles wohl 

reqistriert - springt der Diesel an Von neuem verstreichen 

25~Minuten Nach 28 Minuten leben nur noch wenige. Endlich. 

nach 32 Minuten sind alle tot ..." 

Zeuge Gerstein hat nie eine Vergasung gesehen. Er hat ein 
absurdes Gestandnis abqelegt. vielleicht um darauf 
aufmerksam zu raachen. dap ihm das obige Schauermarchen 
abqeoreBt worden ist. Den Verfasser wundert bloB. da8 die 



Gerstein-Bericht 
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Verwender dieses Gestandnisses es nicht in physikalischer 
und physiologischer Hinsicht ie uberpruft haben. Sie haben 
ubersehen. dap iedes Gestandnis einer sachlichen Oberprufung 
bedarf : es kann sonst bei der ungepruften Verwendung als 
Beweismittel blamabel werden. Der "GERSTEIN - BERICHT" ist 
namlich ein gewichtiges Indiz GEGEN die Richtigkeit der 
"Holocaust-Literatur". Nichts zeigt die Abaurditat dieses 
"Augenzeugenberichtes" mehr als die Nachprufung der 
prufbaren zitierten Fakten. 

700-800 Menschen. es wird in der Folge roit einem Mittelwert 
von 750 gerechnet, haben bei GO kg Durchschnittsgewicht und 
einer Dichte von ca 1 ein Voluroen von 45 n»3. Wie die in eine 
Kammer von 47.5 m3 "gezwangt" werden konnen ist 
unerfindlich. Ein solcher Versuch ware absurd und undenkbar. 
Maximal 10 Menschen sind auf 1m2 unterzubringen (Versuche 
ergeben im Regelfall bei sehr schlanken Menschen 8 
Personen! ) . 

250 Personen ergeben eine Kubatur von 15 m3. daraus 
result iert ein Luftvolumen von {47,5 - 15 =) 32.5 ra3. Das 
Aterazeitvolumen <AZV) des Menschen bet rag t im Durchschnitt 
7.5 Liter pro Minute. 250 Menschen brauchen daher in einer 
Stunde 250 x 60 x 7.5 /1000 = 112.5 m3 Atemluft. Bei 32.5 m3 
Luftraum geht diese Luft daher in einer Stunde 3.45 mal 
durch die" Lungen der Eingeschlossen. Ein einmaliger 
Luftdurchgang benotigt also 17 Minuten und 20 Sekunden. 
Trockene Luft enthalt ca 21 % Sauerstoff und nur Spuren von 
Kohlendioxid. Ausgeatraete Luft enthalt ca 15 % Sauerstoff 
und 4.4 % Kohlendioxid sowie 6 % Wasserdampf . Nach 34 
Minuten und 40 Sekunden ist die Luft ein zweites mal zur 
Ganze durch die Lungen gegangen und enthalt nur mehr ca 10 % 
Sauerstoff, aber "schon 8 % Kohlendioxid. Nach dern 
(theoretischen! ) dritten Ourchgang hatte die Luft noch ca 5 
% Sauerstoff. aber mindestens 11 % Kohlendioxid, dies nach 
52 Minuten. 

Zwischen 30 und 45 Minuten tritt aber schon BewuBtlosigkeit 
und Anoxie ein. Nach 5 Minuten Anoxie tritt der Gehirntod 
ein. 

Die Menschen in den Gaskammer brauchten somit garnicht erst 
auf das Anspringen des Diesels nach 2 Stunden und 49 Minuten 
iu warten. Sie konnten auch nicht nach 50 Minuten 
vergeblichen Wartens weinen und schluchzen. Sie waren zu 
diesem Zeitpunkt schon ganz sicher tot gewesen. Und 700 - 
800 Menschen - soferne sie geschlichtet und gepreBt in die 
Kammer gegangen waren, wie hatten die uberhaupt dicht gepreBt 
atmen konnen? - waren bald nach dem SchlieBen der Turen 
bewuBtlos geworden und nach weiteren 5 Minuten gestorben. 

Der "Gerstein - Bericht" ist kein Bericht, sondern eine 
faustdicke Luge. Der "Augenzeuge" {Besser: Die ihm die Feder 
gefuhrt haben oder den Bericht f rei erf unden haben lugen! > 
lugt ganz offenkundig, wie obige Berechnungen zeigen. 
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OTF<;Ff AURPtlFFaARFN 

Neben dem "Gerstein-Bericht " gibt es eine Reihe von 
Berichten. wonach die zur "Vernichtung von Millionen 
Menschen. insbesondere Juden. im Sinne eines planmaBigen 
volkermordes* errichteten Gaskammern in den 
Konzentrationslagern des NS-Regimes und auch die sogenannten 
"Gaswagen" neben Blausauregas. gewonnen aus dem 
Sehadlingsbekampf ungsmittel Zyklon B, mit Kohlenmonoxid; 
enthalten in Dieselauspuf f gasen beaufschiagt wureie;-- 
Es ist richtiq. daB Kohlenmonoxid ein gefahrliches Gift ist. 
Das wuSten schon die vielen Arbeitslosen in den 
DreiBiqeriahren. die das im Wiener Leuchtgas enthaltene 
Kohlenmonoxid sehr haufig als Selbstraordhilf e uerwendeten. 

Die Giftiqkeit des Kohienmonoxides steht also unbestritten 
fest, die Frage ist: aber wie iramer, wie denn den Opfern 
dieses gefahrliche Gift auch quasi industriell appliziert 
werden konnte. 

Zunachst eine Einschaltung: Es wird in der 
Hoiocaust-Literatur behauptet . daB U-Bootmotoren und 
Panzerdiesel verwendet worden sein sollen. Diese Details 
sollen wohl die Glaubwurdigkeit d&r Angaben steigern. 
Bemerkenswert ist aber, daB U-Bootmotoren wie jeder 
Schiffsdiesel nicht gerade handlich waren und daB deutsche 
Panzer - unverstandlicherweise wegen des hoheren 
Treibstoffverbrauch.es und wegen der wesentlich groBeren 
Feuersqef ahr bei Treffern - ausschlieBlich rait 
Otto (Benzin) mot oren ausgerQstet waren. Lediglich 
Dieselmotoren aus Beutepanzern naeh Beginn des 
RuSlandf eldzuges waren daher zur Verfugung gestanden, deren 
Verwendung ware aber wegen der schwierigen 

Ersatzteilbeschaffung wohl nicht sehr erapfehlenswert 
gewesen. Aber sei's drum, das ist ia nur ein raerkwurdiges 
Detail. 

Was die Holocaust-Literaten aber offenbar ubersehen haben. 
ist die Tatsache. daB Dieselmotoren zur wirtschaft lichen 
CO(Kohlenmonoxid)-Produktion geradezu ungeeignet sind. Die 
SS hatte nach den ersten vergeblichen Versuchen Opfer mit 
Dieselabgasen zu toten wohl sofort zu Ottomotoren gegriffen. 
Es gelingt zwar Ottomotoren durch schlechte 
Leerlaufeinstellung zur Produktion von 8 Vol% CO zu bewegen. 
dev Diesel ist aber oraktisch CO-frei. 



Oieselauspuffgase 2 ~ 

Tabelle der Abgaszusammensetzung in Volumsprozenten 



Ottomotor 

Leerlauf 

Vollast 


CO 2 
6.5-8 
7-13 


H 2 

7-10 

9-11 


O2 

1-1,5 
0.1-2 


M2 

0.5-4 

0.1-1 


N2 CO 
71 4-6 
74-76 1-4 


Dieselmotor 

Leerlauf 

Vollast 


3.5 
5,5-7 


3.5 

7 


16 
1Q-12 


0-0,1 


77 0,05! 
77 0.1-0.3! 


Luf t (eingea 
!_uf t ( ausaea 


tmet ) 

tmet 1 4 


6 


21 
15 




79 
75 



Oie Tabelle ergibt klar. daS -es ist der Leerlauf zu 
betrachten- der Ottomotor das bis zu 120-fache an CO 
lief ert: aus Dieselabgasen kann man nicht genug CO gewinnen. 
Und noch etwas ist von Interesse: Der Tabelle sind die Werte 
der Atemluft bei Ein- und Ausatraen angefugt. Wenn der Leser 
diese Werte mit denen der Dieselabgase vergleicht wird er 
rasch roerken, da& diese ungiftriger sind. Oer Co2-Wert (auch 
ein Atemgift!) ist niedniger. der CO-Gehalt ist 
vernachlassigbar. der Sauerstoff- und Stickstof f gehalt ist 
annnahernd "gleich. Was heipt das im Klartext? An 
Dieselauspuffgasen erstickt niemand. eher am 
Sauerstoffverbrauch in der "gasdichten" Kammer. Denn: 
Schicke ich die Dieselauspuf-fgase in die Kammer, so haben 
sie immer mehr Sauerstof fgehait als die Atemluft der dichten 
Kammer bei zweimaligere Ourchgang der Luft durch die Lungen. 
die dann nur mehr 10% Sauerstoff, aber schon 8% C02 hat! Der 
Sauerstoffgehalt sinkt aber beim Weiteratmen so wie der 
C02-Gehalt weiter steigt. Das Ende kommt dann rasch durch 
Gehirntod in 5 Minuten nach der bald eintretenden Anoxie" 
(Sauerstoff mangel) . 

Die Opfer. die so rasch sterben wurden halten aber Begasung 
mit Dieselauspuffgasen infolge deren hohen 
Sauerstoffgehaltes ohne weiteres langere Zeit aus. Damit 
taugt der Diesel nicht zu raschen Toten, sof erne dieses 
uberhaupt gelingen konnte. Wurden sie dagegen mit 
Ottomotorauspuffgasen begast. ware der Tod infolge 
Sauerstoffmangels und hohen C02-Gehaltes viel rascher da 
als der Tod durch CO-Vergiftung. 

Jeder Henker hatte also Ottorootoren zur Erstickung der 
Gaskammeropf er gewahlt, dat ihm bei Verwendung von 
Dieselmotoren sehr schnell aufgegangen ware, daS er das 
falsche Tdtungsmittel gewahlt hatte. 

Und noch etwas: Lauft ein Dieselmotor mit 5 1 Hubraum mit 
4000 Umdrehungen pro Minute, so hat er in einer 50 m3 groBen 
luf tdichten Gaskammer nach 10 Minuten einen Oberdruck von 1 , 
nach 20 Minuten einen solchen von 2 atu erzeugt. Das ist 
mehr als der Innendruck eines PKW-Reifens- Da wirken auf 
eine "Gaskammerture" (NaturmaS Mauthausen 72x166 cm) nach 10 
Minuten 12 Tonnen, nach 20 Minuten 24 Tonnen. Wann glauben 
Sie f liegt die Ture dann weg? 

Damit ist bewiesen, daB die Aussage uber Massentotungen 
durch Dieselabgase (siehe Gerstein-Bericht! ) obiektiv unwahr 
sind. die einer wissenschaftlichen Oberprufung nicht 

standhalt . 



Dieseleuspuf f gase 
Erqanzuna 



sjS-Fachleute heben mich daraut aufmerksam gemacht. daS neben 
dera CO auch die Stickoxide (NOxl fur Menschen gefahrlich 
seien. da schon 200 ppm nach 10 rain todlich sein konnen, es 
also nicht auf den CO-Gehalt in Dieseiauspuf f gasen ankomme. 

Die Priifuna dieses Argumentes anhand "Pharmakologie und 
7oxikologie"<Herausgeber FORTH 7 RUMMEL.H EN SCHLER. 3.1. 
V-issenschaftsverlag) ergab aber folgendes: 

Die Ansicht der US-Fachleute ist falsch. 

NG2 ist ein Reizgas und erzeugt Lungenodem, das aber eine 

mehrstundige Latenzzeit hat, diese kann auch raehr als 24 

Stunden betragen, daher stirbt nieaand kurzzeitig an der 

Einwirkuno: von N02 aus Auspuff gasen. die maximal 1000 ppm 

(0.1% ) NO/N02 enthalten. 

Wenn man uberdies we is. daQ Tabakrauch bis zu 300 ppm <300 

ml/ra3) NO/N02 enthalt. so konnen 200 ppm nicht in 10 Winuten 

tcdliche Wirkung haben. 

NO wird durch Luf tsauerstof f zu N02 aufoxidiert, sollte 
reines NO verbleiben. so bildet es nach Resorption 
Methamoqlobin. Die Schwere des Sauerst of f mangels im Gewebe 
ist etwa der der CQ-Ve rg if tung gleich, damit dauert es 
ebenfalls viele Stunden bis es zu todlieher Wirkung komroen 
kann. 

Vorsorfllich sex bemerkt, dag eine additive oder gar 
mu It ip I ikative Wirkung von CO- und NO/N02-Vergiftung wegen 
des sosenannten "Haldane-Ef fektes <ie mehr Fe2+ ■ 
-Zentralatome rait CO beladen sind. desto schwerer wird 02 
abaeqeben!) unbedeutend ist, uberdies wird bei 
Dieseiauspuf fgasen bei den Stickoxiden ira Regelfall das N02 
uberwieqen. Aber selbst bei der Annahme, daB sich die 
Wirkunaen von 0.1% CO *Jnd 0.1% NO additiv uberiagern 
result iert noch eine Wirkungszeit von 4 Stunden. 

Han vergleiche diese Fakten rait den Angaben des 
"GERSTEIN-BERICHTES" und bilde sich seine Meinung selbst. 



In der Holocaust-Literatur ist haufig davon zu lesen, da{3 
"Zeitzeuaen" die Kamxne der Krematorien in deutschen 
Konzentrationslagern haben qualmen sehen. und haufig hatten 
•viele Meter lange" Flatnmen aus den Kaminen (Schornsteinen) 
qeschlagen. Leute mit besonders guten Augen haben soiche 
irscheinungen auch schon in 20 km Entfernung von Auschwitz 

qesehen. 

Auch der "Historiker von Mauthausen", Hofrat Hans Marsaiek 

qibt in "Das war Mauthausen" auf Seite 14 <Punkt 18, 

"Bunker") folqendes an: 

"...Unter dem~Bunker war das erste Krematorium. Seine Feuer 

brannten Tag und Nacht und der aus dem Kamin schlagende 

Flamraenschein war weithin im Oonautale sichtbar. 

Alle diese Auqenzeuaen < "Zeitzeugen" sagt man heute zu 

solchen Erzahlern) erzahlen bewuSt die Unwahrheit, wenn sie 

solches behaupten. es sei denn, sie sind Sinnestauschungen 

zura Opfer gefallen. Ob sie lugen konnen sie nur selbst 

wissen. . 

Das Motiv fur soiche Erzahlungen ist klar, wenngieich die 

ohne Fachkenntnisse Oaherredenden genau das Gegenteil 

bewirken: Oer Gedanken an das offene Feuer. das bei 

Nachlesen von noch mehr Holz noch hdher brennt soil die 

Kremierung von noch mehr Menschen glaubhaft machen. 

DIESE LEUTE VERWECHSELN EIN SONNWENDFEUER MIT EINEM 
KREMATORIUMSOFEN ! 

Zunaehst zwei Appelle an die Kenntnisse der Geometrie und an 
die Logik des Lesers: 

1 ) An die Geometrie: Auf 20 km Entfernung ist selbst am 
<ganz ebenen! > Neusiedlersee der EinfluB der Erdkrummung 
viel grofier als ie durch einen hohen Kamin, eine lange 
Flamme und einen" hohen Standort des Betrachters (etwa von 
einem Waggondach aus weil die "Augenzeugen" Eisenbahner 
waren!) ein Sichtkontakt hergestellt werden konnte. In der 
Umgebung von Auschwitz gab es aber auch noch sanfte. aber 
dennoch sichtbehindernde Bodenerhebungen. 

2) An die Logik: Warum haben die Deutschen die 
"Hermann-Goring-Werke" in Linz eingenebelt und strikte 
Verdunkelung angeordnet, wenn sie dann (It. Marsaiek) 
Donautale weithin sichtbaren Flammenschein aus den Kaminen 
schlagen haben lassen..."? Quasi als Leuchtfeuer fur die 
L'S-Bomber ("John! I see the ligths of Mauthausen straight 
ahead! Now five degree west for Hermann!" hatte der 
Beobachter dann dem Piloten bloB sagen mussen! )? 
Das glaubt doch niemand. 

Doch nun zur Technik. denn der Sachbeweis immer noch urn 
Potenzen sicherer als der Zeugenbeweis. 

Wie man der "BAUENTWURFSLEHRE" von Ernst NEUFERT (Ullstein 
Fachverlag 1962, Handbuch fiir den Baufachmann. Seite 423) 
unschwer entnehmen kann 
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"...erfolqt die Einascherung durch koks-, Strom (fur eine 
Leichenverbrennung etwa 45 kWh Stromverbrauch)- Oder 
qasbefeuerte (Energiebedarf 8 m3 Erdgas unter der 
Voraussetzung des Heizwertes eines 40 kg schweren 
Holzsarges! )~ Sonderof en. . . VOLLKOMMEN STAUB- UNO GERUCHLOS 
(damit fallt aoch das Marchen vom Geruch der verbrannten 
Leichen!). durch 900-1000 oC trockene Luft, also ohne dap 
die Flammen die Tot en beruhren. Oer Of en wird 2-3 Stunden 
vorher angeheizt. die Einascherung selbst dauert 1 1/4 bis 1 
1/2 Stunden. . ." (Siehe auch die Konversationslexika "Meyer" 
und "Brockhaus". Damit ist auch von der Technik her 
klarqestellt, daB die Kapazitat der Kreraatorien mit der Zahl 
der bei "Massenvergasungen von Millionen im Sinne eines 
Volkermordes" anfallenden Leichen garantiert nicht hatte 
Schritt halten konnen, da& also die Leichen in ausreichendera 
MaBe NICHT durch Verbrennungen hatten beseitigt werden 
konnen) . 

DaB keine "viele Meter lange" Flammen aus dem Kamin schlagen 
konnen ist auch iedem klar, der schon einmal das Abbrennen 
von Holz in einera offenen Kamin beobachtet hat oder beim 
Grillen von Fleischstuckchen (einer Vorstufe der Kremierung) 
uber Holzkohlenfeuer das Geschehen verfolgt hat. 
Die Leichen sind namlich entgegen landlauf iger Ansicht kein 
Brennstoff, sie benotigen viel Brennstoff (45 kWh 
entsprechen unter Annahme eines Gesamtwirkungsgrades von 50% 
ca 15 kg Koks, die 8 n»3 Erdgas + 40 kg Sargholz ca 30 kg. 
Zur Verbrennung von 4 Mill Menschen mit Koks allein benotigt 
man mindestens ie 50kg, dasergibt ca 200. OO0 Tonnen Koks!. 
Oaher ist es auch sinnlos (und teehnisch unmOglich etwa 
mehrere Leichen zugleich (Zeugenausssagen: bis zu 10 auf ' 
einmal! ) in einer Brennkammer (Muff el) verbrennen zu wollen. 
da dann die Leistungsfahigkeit des Of ens uberschritten wird. 

Und wie ist das mit den Flammen? Koks ist ein kurzf lammiger 
Brennstoff. da kann die Flamme nicht einmal aus dem 
Verbrennungsraum. Zwischen Of en und Kamin ist aber noch ein 
kurzer Abgaskanal. der Fuchs. Oanach kommt erst der Kamin. 
In den schlagen bei kurzf lamraigen festen Brennstoffen keine 
Flammen, da gibt es hoehstens 180 oC heiSe Abgase. sonst ist 
der Kamin bald ruiniert. Daher konnen nach 8 oder 10 m 
Schornsteinlange (die Lange bentipt sich nach dem notwendigen 
Zug und nicht nach der Flammenlange! ) auch oben kein viele 
Meter lange Flammen herausschlagen, nicht einmal ein 
Widerschein ist zu sehen, der verliert sich im Fuchs. 
Ich frage mich inner, warun die Richter, die diese Aussagen 
geglaubt haben nicht wenigstens ihren Rauchf angkehrer 
gefragt haben wenn sie schon keine Saehverstandigen bestellt 
haben . 

Nur die "Zeitgeschichtler" und eine Reihe von Gerichten 
haben ja in der Vergangenheit den vielen "Zeitzeugen* die 
"viele Meter langen Flammen", die aus den Kaminen der 
Krematoriumsof en schlugen abgenoimnen. 

Es ist also auch bei diesem Thema zu konstatieren, daB die 
Einwande der "Revisionist en" weitaus eher mit Naturgesetzen 
und Technik in Einklano zu bringen sind als die Erzahlungen 
der " HOLOCAUST-LITERATEN . 
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mautmau<;fm? 

Ohne zunachst auf die Frage einzugehen, ob uberhaupt eine 
Gaskammer in Mauthausen existierte sollen vorerst in der 
Foloe anhand gewiB unverdachtiger Quellen eimge Fakten 
herausgearbeitet werden. 

An Quellen werden verwendet: 

A) Die Geschichte des Konzentrationslagers Mauthausen 
Dokumentation. Mans Marsalek. Wien 1974/80 

8) Giftgas ira KZ Mauthausen Hans Marsalek. Wien 1988 

C) Mauthausen 

Fuhrer durch die Gedenkstatte Hans Marsalek. Wien 

D) Auschwitz und die Allierten Martin Gilbert. Munchen 1982 

Sefund aus den Quellen 

B) Seite 15 

Are 17.8.1942 wurden 56 Sowietburger und 5 Poien 

VERGAST. 

A) Seite 227 

Am 17.8.1942 wurden 56 Sowietburger und 5 Poien 

ERSCHOSSEN! 

S) Seite 15 -.*,,* 

Am 19.11-1943 wurden 38 Sowietburger VERGAST. 

A) Seite 227 

Asi 19.11.1943 wurden 38 Sowjetburger ERSCHOSSEN! 

Wenn das keine Widerspruche sind! 

B) Seite 15 . ,,,. *i 

1. Verqasung 9. 5.1942 231 SU-Kriegsgefangene (it-A) 

nur 208) 

2. Verqasung 24.10.1942 261 Tschechen ( it. A) nur 128) 

3. Vergasung 26. 1.1943 31 Tschechen ( It. A) nur 15) 

4. Vergasung 17. 4.1943 59 Sowietburger und 5 Poien 

5. Vergasung 25. 9.1944 138 < it . A) nur 110) 

Sowietburger und 1 Role 
usw. Summe It. B) 726>ersonen bis 25.9.1944 
It. A) (526) 
Bemerkenswert ist hier, daS zwischen der 4. und 5. Vergasung 
raehr als 17 Monate lagen . 

A> ist ferner zu entnehmen. daB Zyklon B schon am 22-9.1941 
angeliefert wurde und weitere Lief erungen rait ie 240 kg 
Cyangehalt am 7.7.1942, 28.4.1943.. 1.7.1943 und 5.11.1943 

erfolgten. 

Zyklon 8 wurde also schon lange vor der Xnbetriebnahme der 
Gaskammer, aber ±n der Folge in Mengen angeliefert, die um 
Zehnerootenzen fiber dera Bedarf fur Hinrichtungen in der 
Gaskammer lagen. Dies ist rechnerisch wie folgt zu beweisen: 
Die tbdliche'Dosis betragt nach Beilage ./D (Merkblatt M 002 



tier Berutqenossenschaft der chemischen Industrie) Seite 9 
^ 80-270 ml/m3 oder 220-330 rag/n»3. Die "Gaskammer hat 
{•* 70x3 90x2.46=) ca 3S m3 Inhalt . Abzuglich ca 2 m3 Volumen 
de- ru Verqasenden hat sie also ca 33m3 Luftraum. Sei einer 
RICHER todlichen Oosis von 1 g/<«3 (4 r 5 - 3fach! ) vverden pro 
Vergasung von 30 Personen 33 g Oder 1.1 g Blausaure /Person 
bendtiqt" Setzt man 5 o pro Person an -mir 1st dar 
Wirkunqsqrad Cvanqehalt im Zyklon B zu Ausbeute an Cyanqas 
unbekannt, ich' setzte vorsichtig nur 22% an-, so waren die 
2481 Personen It B) nit 12 kg Cyan 10-20x zu tcten gewesen. 
ui , u dann aber mehr ais ITonne von 22.9.1941 bis fi.11.194j 
=nqeliefert wurde. obwohl bis 25.9.1944 nur 526 Personen It 
A)"vergast wordensein kdnnen ist besnerkenswert . Oder diente 
d=s Zvkion B doch nur der Entlausung und Entwesung? Der 
tatsachiiche Bedarf fur die sichere Totung von 526 Personen 
ist ca. ein halbes Kilogramra 

A) Seite 233 

t-™ 19 8.1944 werden 457(456) itidische Haftlinge nach 
Auschwitz~verschickt. 419 kommen am 28.8.1944 an <it. O) 417 
am 22.8.1944!). von denen 93 ins Arbeitsiager exngewiesen 
und 326 vergast werden. 
D) Seite 362 

"Am 22. Auqust 1944 traf in Auschwitz ein Transport aus 
dem in osterreich iiegenden Konzentrationsiager .Mauthausen 
e'n Nachdem 91 Manner aus diesem Transport in die Baracken 
eingewiesen worden waren. wurden die ubrigen 326 Personen 
vergast " 

Die Zusaramenschau des Vorstehenden zeigt Bemerkenswertes: 
£s erhebt sich narelich die Frage. warum die Nazi bei exner 
Stitfunktionierenden Gaskaramer xn Mauthausen (die aber zu 
diesem Zeitpunkt offenbar 17 Monate nicht betrieben wurde!) 
die 326 Juden erst 3 (oder 3) Tage nach Auschwitz 
transport ieren und dann dort gleich vergasen: warum nicht 
ale ich in Mauthausen? 

S) Aus Seite 15 ergibt sich: 

Oer Verqasunqsbetreib in .Mauthausen geht so richtig 
e-st am 23. (oder 27.) 3.1945(1) ios. Bis 28.4.1945 gibt es 9 
Verqasunqen. bis dahin vom 9.5.1942 bis 19.2.1945 auch nur 
3! Es hat It. A) nur an 18 Tagen Vergasungen mit 1980 Opfern 
gegeben. nach B) (Vom gieichen Verfasser!) jedoch 2481. 

C) Seite 12 

Einem Dokumente, Schreiben des 
SS-Wirtschafts-Verwaitungshauptarotes vera 10.11.1943 an die 
Laqerkomraandanten der KZJ ist u.a. zu entnehmen: 

-Bei Laqerbesichtigungen sind die Bordelle und die 
Verbrennunqsanlaqen nicht zu zeigen. Zu den 

Sesichtigungsteilnehmern darf uber diese Einrichtungen auch 
nicht gesprochen werden " 

Nach den Denkqesetzen darf offenbar ALLES ANDERE gezeigt und 
uber ALLES ANDERE auch zu Sesuchern gesprochen werden. somit 
auch eine allenfalis vorhandene GASKAMMER gezeigt und 



da robe r gesprochen werden, sonst ware diese 3 a vom Verbot 
umf a0t gewesen. Oa aber nicht anzunehnen ist. daB die SS 
etwa dero inspizierenden Internationalen Roten Kreuz die 
Gaskammer (erlaubterweise! Es hatte ja ein 
SS-Lagerkommandant auf die nicht verbotene Idee kommen 
k&nnen eine solche seiner Meinung naoh besonders humane - 
siehe Aussaqe des sterbenden Lager kommandant en Ziereis am 
24.5.1945 -TOtungsanlage dem inspizierenden IRK zu zeigen! ) 
ie aezeigt hatte ist der SehluB zulassig. daB es keine 
gegeben hat. 

SchluBfolgerungen 

Warum wird schon ein Jahr vor den Vergasungen Zyklon B 
angelief erf? 

Oftenbar zur Entwesung und Entlausung! Es gibt auch heute 
noch Entwesungsanlagen in Mauthausen, iedoch keine 
tunktionstuchige Gaskammer. 

Warum wu rde 17 donate lang bei f unkt ions tueh tiger Gaskammer 
niemand vergast? Warum schickt man in dieser Zeit Hunderte 
zum Vergasen nach Auschwitz? 

Weil offenbar in der Tat niemals jemand in Mauthausen im 
Sinne eines "planmaBigen Volkermordes" vergast worden ist. 

Warum baut man eine Gaskammer, wenn diese in mehr als 3 1/2 
Jahren bloB an 18 Tagen betrieben wurde und die 
danebenliegende GenickschuBaniage It S) dreimal so rationell 
arbeitete? 

Weil der als Gaskammer heute gezeigt ftaum niemals 
einschlagig benutzt wurde und aus technischen und 
pnysikalischen Grunden auch nie einschlagig benutzt hatte 
werden konnen. Er war hochstwahrscheinlich der Ouschraum fur 
das Krematoriumspersonal, ja sogar eine Verwendung als 
Konlraum ware nicht ausgeschlossen . 

Wer die Gefahren der Handhabung des Blausauregases 
( hocnexplosiv und extrem giftig! ) kennt, fragt sich. warum 
man nicht fur die SS-Henker vdllig gefahrlos die angeblich 
mit Blausauregas Vergifteten mit dem leicht handzuhabenden 
und ungefahrlichen Kohlendioxidgas erstickt hat. Jedes 
l_ehrbuch der Physiologie (siehe umseitigen Anhang) gibt an, 
daB bei Anoxie (fehlende Sauerstoffversorgung) nach 5 
Sekunden Storungen der Gehirntatigkeit. nach 15 Sekunden 
BewuBtlosigkeit und nach S Minuten der Gehirntod eintreten. 
So schlafert man ungeffihrdet schmerzlos und sicher Tiere 
ein. Oas funktioniert auch bei Menschen. 

Und da haben - It. Marsalek. siehe B) Seite 10 -, statt C02 
in die "Gaskammer" einzublasen. die Nazi Zyklon 8 auf im 
offenen Feuer der Krematoriumsof en auf einer Schauf el 
helBgemachte Ziegel zur Gewinnung von Blausauregas ge3treut! 
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In der Holocaust-Literatur taucht auch die Behauptung auf . 
daS die Gaskamme roofer rait CO (Kohlenraonoxidgas) erstickt 

wurden . 

I R Mans fcSARSALEKS " VERGASUNGSSAKTIONEN IM 
KONZENTRATIONSLAGER MAUTHAUSEN" Die Gaskamme r im SehloS 
(Hartheim) Seite 21 ff. ist zu lesen: 

• vermutlich am 6.6.1940 sind in Hartheim die ersten 

Menschen rait Kohlenmonoxydgas erstickt worden...Es wurden 
neue vorrate von Stahif laschen mit Gif tgas. . -angelegt . . .Aus 
diesera Rohr stromte das Gif tgas. welches stets aus einer ira 
Nebenraum befindlichen Stahif iasche eingeblasen wurde " 

Letzteres stand in der Anklageschrif t der Staatsanwaltschaft 
Linz vora 20.7.1947 3 St 466/46. 

In Simon WIESENTHALS "DOCH DIE MORDER LEBEN" (Droemer Knaur 
1967>. in dera interessanterweise noch 11 Millionen von den 
Nazis vergast wurden (Jetzt hat sich das bei weiter 
fallender Tendenz zunachst bei 6 Millionen eingependelt . 
wcbei aber schon wegen der seit neuestem fehlenden 3 
Millionen von Auschwitz die Rechnung bloS 3 Millionen ergibt 
(S - (4-1) = 3!) . ist nach Seite 335 auf dera Foto des 
Lageplanes von SehloS Hartheim sogar neben dem 
"VERGASUNGSRAUM" das Gasf laschenlager <4 Stuck stehende 
Gasf laschen. Signatur GF) eingezeichnet. 

OaB der Pian wohl eine Falschung ist (Legenden. also 
Rsurabezeichnungen. wurden nicht mit Schreibraaschine, sondern 
wie die Planbezeichnungen in Normschrif t Oder Blockschrift 
einaetraoen. und eine "Gaskammer" mit Fenster ist ein 
technischer Unsinn* Zum Wort "Ofenraum* hat man 
handsehriftlich "Krematoriura* gefugt. wohl urn die Heizanlage 
zu kriminalisieren. Wie man die Leichen in den Of en 
eingefuhrt hat ist wegen Platzmangels einige Oberlegungen 
wert. Und das Wort "SEKTIERKAMUER* stammt offenbar von 
iemandem, der der deutschen Sprache nicht ganz machtig war) 
paSt naturiich zum Gesamtbild. 

Die Erstickung mittels CO aus Flaschen ist technischer 

Unsinn - 

CO hatte nur sehr aufwendig in Hochdruckstahlf laschen 
qefulit und noch aufwendiger transportiert werden konnen. 
Wer. der Massentotungen Industrie II betreibt, wi rd CO in 
groBen "engen industriell erzeugen, wenn jeder 
6tto(Benzin)motor bei entsprechend "schlechter" (fur den 
Verwendunoszweck aber sehr rationeller) Vergasereinsteliung 
aus einem Liter Benzin im Leerlauf binnen kurzester Zeit 
vieie m3 Abgase ohne Sauerstof f gehalt . aber mit 3. la 10.15 
gar 20% CO-Gehalt lokal und billig urn einen Bruchteil des 
fur den Transport der Gasflaschen notigen Treibstoffes 

iiefert? 

Es sei abermals f estcestellt : Die Nazi mogen Verbrecher 



gewesen sein. aber so duram, etwa 1001 Benzin fur die 
Zustellung von einer Menge CO, die sie aus ein paar Liter 
Benzin vor Ort leicht herstellen konnten zu verbrauchen 
waren sie sicher nicht. 

Das Kohlenmonoxid fiel uberdies in chemischen Anlagen an und 
war ein Grundstoff fur kiinstliches Benzin. Allein der notige 
Eneraieaufwand urn es hoch zu komprimieren und es dann in 
Hochdruckflaschen gefiillt zu transportieren und es danach 
wieder auf atmosharischen Druck bei der Anwendung zu 
entspannen laBt das "CO IN FLASCHEN" zur MassentOtung als 
unwahrscheinlich erscheinen. 

Oamit ist auch der letzte Eckpfeiler der Geschichten uber 
die JUassenvergasungen, sei es durch 

•5-++ Blausaure in der iiberlief erten Art (Einwurf von Zyklon B 

von oben ) ♦ 
+++ Auspuffgase von Dieselmetoren und 
+++ CO in Fiaschen. 

ob m stationaren Gaskaramern Oder 
in den sogenannten *Gaswagen* 

weitaus eher als technisches Marchen. denn als 
wissensehaftlich gesicherte Tatsache zu bezeiehen; NOTORISCH 
ist da nichts! 

Hatten die Nazi tatsachlich industriell {"im Sinne eines 
planmaPigen' Volke rmo rde&* } vergasen (richtig: ersticken! ) 
wollen. dann hatten sie wit Sicherheit statt zur in Zyklon' 
S oebundenen Blausaure (MCN) Oder zura Kohlenmonoxidgas (CO) 
zuiii fur die Henker absolut ungef ahrlichen und billig zu 
produzierenden Kohlendioxid (C02) gegriffen. 

»?er das nieht glaubt. der lese aufmerksam die 
Zeitungsberichte uber die alliahrlich im Herbst sich 
haufenden Gargasunf alle in osterreichs Weinkellern. 

C02 totet rasch, schnerzlos und sicher. 
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Leuchter gibt an. "daB die Gaskammern von Auschwitz nicht 
ziir Totung von Menschen rait Zyklon B benutzt worden seien, 
da sie nicht beheizbar und keine ausreichenden 
EntlOftungsanlagen gehabt hatten". 

Der Autor H. AUERBACH raeint dazu ("Ira November 1989", im 
sooenannten "ZWEITEN 6UTACHTEN OES INSTITUTES FOR 
ZEITGESCHICHTE IN MQNCHEN" : 

OASS AUCH IN EINEM VIEL GROSSEREN RAUU (ANM. : GEUESSEN AN 
EINER US-HINRICHTUNGSGASKAMMERK WENN ER VOLLGEPFERCHT MIT 
MENSCHEN 1ST OIESE (ANM. r GEMEXNT OFFENBAR OER SIEDEPUNKT 
VON 26 oC FOR BLAUSAURE) SEHR SCHNELL ERREICHT 1ST. ES ALSO 
GAR KEINER HEIZUNG BEDARF, BEROCKSICHTIGT LEUCHTER NICHT. 

Oer Autor AUERBACH irrt wie viele Holocaust-Literaten. 

Urn die Aufheizung einer Karamer durch Menschen zu simulieren 
vjurde vom Verfasser ein Aufheizvorgang nachvollzogen. 
KammerqroSe 5.43 m2. Hohe 2.45 m. Rauminhalt 13,30 m3, 
QDerfiache 33.70 ra2. Ausstattung: Fliesenboden, Fliesen bis 
1,50 r» Wandhone, darQber Prof ilholzverkleidung. 
Prof ilholzdecke. Oie Kamraer ist daher wegen der vielen 
Holzflachen viel leichter aufzuheizen als die als 
"GASKAMMERN" gezeigten Sehenswurdigkeiten in Auschwitz. 
Die Aufheizung erfolgte eine Stunde lang durch einen 
eiektrischen HeizlOfter rait einer Leistung von 1,8 KW, 
danach wurde 30 Minuten "entluftet" . 

Der annahernd quadratische ftaum liegt rait einer Seite an der 
AuBenwand (AuBenluf tteinperatur 20 oC) und rait drei Seiten 
innen < Innenluf tteraperatur 22 oC). Die Temperaturentwickiung 
ist der nachstehenden Tabelie zu entnehraen (Werte gerundet): 



Zeit 


Luft 


Boden 


Wand 


1.35 


ir Wand 


1 .75 m 


Beqinn 


22 


22 


22 




22 




30 Min 


38. 5 


24 


28 




31 




GO Min 


42.5 


25 


30 




32 




Ende Heizen 














30 Min 


22 


22 


22 




22 




Ende Entluft 


en 













Leuchter - Auerbach -2- 

Da nach den Naturgesetzen die Warrae von der hoheren 
Tempera tur zur niederen flieBt und die maBgebende "mittlere 
Korpertemperatur" etwa 33-34 oC betragt (Physiologie des 
Mensc hen. Schmidt /Thews. Springer verlag 1987, Seite 665) 
sind die bei der Simulation gemessenen Werte (bei 
Sommertemperaturen! ) weit uber solchen, die im Jahresmittel 
in unqeheizten "Gaskammern" erreicht werden konnen. Es ist 
also auch durch "dichtgepreBte. zusammengepf erchte" Menschen 
keine hohere Luf ttemperatur als 30-32 oC erreichbar. zumal 
ia die " Verqasungen" raseh und industriell erfolgen sollten. 
Die Wandtemperaturen konnten daher nur geringfiigig steigen 
(Damit bestand die Moglichkeit . daS die Blausaure an den 
Wan den kondensierte) und die FuBbodentemperatur steigt kaum. 
Dazu muB man wissen, daS auch eine wesentliche Erwarmung des 
FuBbodens durch die bloBen Fusse der Opfer nicht von 
Sedeutung sein konnte. da die FuBmittentemperatur nur 27-28 
oC betraqt und die Sohlentemperatur praktisch die 
FuBbodentemperatur hat. Die Opfer leiden also eher unter 
kalten FuBen, als da8 sie den FuBboden merklich warmen. 
Da nach der Holocaust-Literatur das Zyklon 8 im Regelfall 
von oben eingeworfen wurde landete es nat ur gemaB auf dem 
<auch im Soromer kalter als 26 OC! > Boden. Damit verdampft 
die im Zyklon B enthaltene Blausaure nicht rasch. sondern 
VERDUNSTET mehr oder weniger langsam (bei 5 - 30 oC in 32 - 
6 Stunden. Das ist ja das Geheimnis des Erfolges von Zyklon 
B als SCHADLINGSBEKAMPFUNGSMITTEL: die annahrend 
qieichraaBige Abgabe des Wirkstoffes uber langere 
temperaturabhangige Zeitraume!). 

Die SS hatte also, urn die in der Holocaust-Literatur 
beschriebene rasche Totunq der Opfer zu erreichen 
FUSSBODENHEIZUNGEN in die "Gaskammern" einbauen mussen urn 
sie als Gaskammern verwenden zu konnen 

Und noch ein Detail: Um wirksam und rasch entluften zu 
Konnen bedarf es nicht nur maschineller Einrichtungen, 
sondern auch ausreiehender Zuluf tkanale. Es kann nicht 
qeiingen. aus einer Gaskammer ohne Zuluft das todliche 
Gasgemisch durch bloBen Ventilatoreinsatz zu befordern. Nach 
erreichen der "Saughohe" lauft der Ventilator leer. d.h. er 
fordert nichts, er "halt" bloB einen bestimmten Unterdruck 
in der Rammer und dort verdunstet noch Stunde um Stunde 
welter todliches HON (Blausaure). deren Konzentration in der 
Kammerluft sorait immmer rascher todlich wird. Wie da dann 
das Raumkommando ohne schweres Atemschutzgerat und 
Schutzanzuge tatig werden konnte muB ein "Zeitzeuge" erst 
erklaren; Fachleute konnen das namlich nicht erklaren. 

Es zeigt sich wieder einmal. daB 

a) Leuchter recht hat, wenngleich er in seinen Berichten 
kexne wissenschaf tliche Beweisf uhrung im Detail erbracht hat 
und 

b) die Holocaust-Literaten wissenschaf tlich Unhaltbares 
erzahlen 
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Die Hoiocaust-Literaten haben jetzt ein Problem; 

Die Tatwaffen for "die planmaBige Vernichtung von 
Millionen Menschen, insbesondere Juden im Sinne 
eines planmaBigen Volkermordes" sind ihnen 
abhanden gekommen, stutzt man sich auf Fakten, und 
nicht auf Glauben. 

Ohne Tatwaffen keine Tat. Was nun? 

Der Massennord mit Dieselauspuff gasen (in 32 
Minuten It Gerstein! > ist aus Zeitgrunden eine 
schiere Unmoglichkeit, das kann man mit ein paar 
beherzten Uannern auch heute noch experimentell 
nachweisen. Damit werden die "Gaskammern mit 
Dieseibetrieb" und auch die "Gaswagen" zur 
gesicherten Des information. Die "Zeitzeugen" sagen 
obiektiv die Unwahrheit, die Geatandnisse sind 
eirtdeutig falsch, Naturgesetze gelten 
oleic he rmapen fur Nazi wie fur Antifaschisten. Mit 
Dieselauspuff gasen kann man einfach niemanden in 
der geschilderten Art tot en. 

Der Massennord mit Zyklon 8 und mit 
Kohlenmonoxidgas in der uberlief erten Form kann 
auch nicht stattgefunden haben. dagegen sprechen 
ebenso die Naturgesetze und das Fehlen der 
technischen und organisat or ischen Voraussetzungen . 



Es mag experimentelle Totungen mit Zyklon B 
aegeben haben, dies kann man serioserweise 50 
Jahre danach nicht mit Gewieheit ausschlieBen, 
aber bei diesen Experiment en wird es Tote unter 
den Henkern gegeben haben und die Erkenntnis, daB 
etwa dxe Mauthausener GenickschuBanlage 

rationeller und sicherer gearbeitet hatte. Fine 
ahnliche Erkenntnis ware ia auch sehr rasch bei 
den Experimenten mit den Dieselauspuffgasen 
gekommen -Weg mit dem Diesel, her mit dem 
Ottomotor!-, wenn es ie "Gaswagen" <da hatte man 
gleich das Gene rat orgas von Holzgas-LKW verwenden 
konnen! > und "Gaskammern rait Dieselbetrieb" 
gegeben hatte. Es mogen die Nazis Verbrecher 
oewesen sein, so dumm, Dieselmotore und Zyklon B 
in der geschilderten Art verwendet zu haben, waren 
sie doeh nicht. 

DaB dxe Krematorien die Menge der Opf er nicht 
bewaltigen konnten ist a Is bautechnisch gesichert 
zu unterstellen. Leichen sind kein Brennstoff, 
ihre Verbrennung erfordert viel Zeit und Energie. 



Epilog 
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Es kann also hinsichtlich des Holocaust mit dem 
heutigen Wissensstand keine "notorischen 
Tatsachen" aeben. Die vorstehend aufgezeigten 
Fakten sind von Spezialisten, am besten von 
oerichtlich beeideten Sachverstandigen noeh 
oeweiskraftifl im Detail auf zuarbeiten. Am Ende 
dieser Aufarbeitung werden wohl uberraschende 
Ergebnisse stehen, die das Weltbild Vieler radikal 
verandern werden 

Der Sachbeweis wird die Zeugnisse meineidiger 

"Zeitzeugen" und die Gestandnisse von "Tatern" 
wider iegen. 

Dxe Konsequenzen werden Richter und Historiker zu 
Ziehen haben. und es wird wohl eine ganze 
Generation von "Zeitgeschichtlern" so auf den 
Trummern ihres Weltbildes sitzen. wie die 
Marxist en heute auf den Trummern des marxistischen 
Weltbildes sitzen. 

Daher konnen in Prozessen gegen "Revisionisten" 
niemals die "Zeitschichtler" allein uber den 
Holocaust befinden. sondern lediglich 
interdisziplinar zusammengesetzte Teams rait 
Naturwxssenschaftlern und Technikern. 

Und eine gesetzliche Regelung, die die 
naturwissenschaftliche Aufarbeitung des Holocaust 
behindern oder gar - ponalisiera** will <$ 283 a 
StGB) ware staatlich verordneter Gesinnungst error. 



und sollte die wirkliche Aufarbeitung des 
Holocaust doch den "planmaBigen valkermord" als 
gesichert ergeben: Dann ware die Diskussion wohl 
auch bei den Revisionisten zu Ende. Wer kann also 
aus welehen Motiwen etwas gegen die Diskussion des 
Holocaust haben und diese sogar mit Hilfe des 
Strafgesetzes abwurgen wollen? 

wer will die Gedankenf reiheit und die Grundguter 
des westlichen Rechtsstaates aufgeben ohne sich 
des Verdachtes unlauterer Beeinf lussung durch 
Unterdruckung der Diskussion auszusetzen? 

Kommt ietzt doch "1984" durch die Hintertur? 
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Naturgesetze gelten fur Nazis und 
Antifaschisten 

Am 15.6.1994 wurdc dem ehemaligen Priisidenten dcr Ingenieurkammcr Waller Liiftl 
der Beschlull des Landesgerichtes fiir Slrafsachcn Wien zugcslelll, wonach das Verfah- 
ren gegen ihn wegen Wiederbetaligung eingestelll sci. 

LiiflJ hattc eine Denkschrifl „Holocausl, Glaube und Faklen" verfalU (veroffentlicht in 
Englisch als „the Luftl Report" in der Nummer 12 (4) Winter 1992/93 des Journal of 
historical review), die zu „volkspadagogisch uncrwiinschten" Schliissen kam. 



Von Hans Moser 



Liil'll wurdc daraufhin wegen NS-Wieder 
beiiitigung angezeigt. Nun /eigen ski) die 
Berulsaniifasehisicn wegen dcr Einsicllung 
des Sirafverlahrens empori. Sie haiicn sicn 
abcr mil der Denunziaiion ein Eigenlor geschos- 
sen. denn Liil'll durflc. verbriefl vom Landesge- 
richl fiir Slrafsachen. ungcslrafi fesLstellcn: 

• Die von den ..Zeiizeugen" und ..gesia'ndigen 
Talern" geschilderlen Massenvergasungen mii- 
lels Zyklon B kiinnen nach den Naiurgcseizen 
und lechnischen Moglichkeilen ilichi so siali- 
gefunden haben. 

• Dcr Gersiein-Berichi isi (worllich:! ..cine 
faustdicke Llige". 

• Die Massenvergasung mil Dieselauspuffgasen 
kann wegen der Zusammensetzung der Ahgasc 
nichi siaugefunden haben. Die Deuischen hiii- 
len zweckdienlicher Otlomoiore oder noch 



wirksamcr Holzgasgencralorcn verwendei. 
hiinc cs wirklich abgasbeaufschlagic Mcn- 
sehenioiungskammern oder ..Gaswagen*" gege- 
bcn. 

• Aus Krenialoriumssohornsteinen schlagcn bci 
Einascheiungen kcinc Flammen. Alle diesbc- 
zii&lichcn Aussascn von ..Zeiizeusen" sind 
falsch. 

• Die Zahl der kremicrten Opfer isl wesenilich 
iiberzogen. da bei Massenvergasungen die Lei- 
siungsfiihigkeii der Kremaiorien zu klein 
gewesen ware. Aus dem Brennsloffverbrauch 
isi die Zahl der Kremicricn einzugrenzen. 

• Im KZ Maulhausen gab es keine Massenver- 
gasungen. die durch Zeugen geschilderte An 
dcr Vergasung isl ein fiir die Honker lebensge- 
lahrlichcr Unsinn. 

• Die Massenvergasung mil Kohlenmonoxyd aus 
Flasehen isl lechnischcr Unsinn. 

• Die versuchie Widcrlegung des Leuchter- 
Benchies durch Auerbach kann expcrimeniell 
leichi widerleal werden. 
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Dipl.-ing. Waller IM/il nai/lie als Chef da 
osterreicliisclien Ingenieurkiwiiiier grJu'H, 
ifimk von feigcii Kttilegtii hesdiinipji. muffle 
Hawuhirchsucliungen iiber sich ergehen lassen 
-jelzi isi er rehabiliiieii 

• Zyklon B und Dicselauspuffgase sind als Tai- 
waffen fiir die ..planniaBige Vernichtung von 
Millionen Menschen. insbesondere Juden im 
Sinne eines planmaBigen Volkermordes" 
abhanden gekomnicn. 

• Naiurgcsel/e gclien idenliscil fiir Nazi und 
Aniifaschisien. 

• Der Sachbewcis wird die Zeugnisse mcineidi- 
ger ..Zeiizeugen"' und die Gesiiindnisse von 
..Talem" widerlegen. 

• Ergibi die objeklive Aufarbeiiung des Holo- 
causi doch den ..planmaBigen Volkermord mii- 
lels Gaskammem". werden das auch die Revi- 
sionislcn zur Kennmis nehmen miissen. 

• Wer will aus uelchen Moliven die Diskussion 
iiber dieses Thema mil Hilfc des Stral'geselzes 
abwiirgen? 

Die Auschwiiz-Keule isi im Fallc Liil'll zum 

Bumerang geworden. denn: 

Ohne die Skandalisierung durch die Holocausi- 

Lobby ware die Arbeit Liillls nur wenigen „Opi- 

nionleaders ' bekannigeworden. nun wurde sic 

wellweil bckannl. 

Ohne die Slrafanzeige hiine sich die osicrreichi- 

sche Jusiiz nichl damil beschiifligi. 

Die Einsiellung des Verlahrens vcrifizien den 

Inhali der Arbeit Liillls und besiaiigi. daB dicsc 

eine seriose wissenschafhche (..Liil'll hal seine 

Arbeii aus rein wissenschafilicher Gesinnung 

beirieben") isl. Die Keule ..pscudowissenschaf'l- 

lich" iraf ins Lcere. 

Die nun von Anlifa-Seiic iniliierlc parlamentari- 

sche Anfrage an den Juslizminisler konnle aber- 

mals zum Bumerang werden. Denn nun muB der 

Minisier im Parlamem begriinden. warum Liiftls 

Arbeii ersiens wissenschafilich und zweiiens 

zulassig war 1 387 Sienographischc I'ruiokolle des 

osicrreichischcn Naiionalraiesi Damn wird die 

Arbeii Liillls immunisierl. da wahrhciisgeireuc 

Berichie aus dem Naiionalrai nichl ponallsierbar 

sind (Verlassungsbcsiimmungli. 

Damil wird die Arbeii Liillls zu eincm Mcilen- 

siein auf dem Wese zur Wahrlicii. 



